JAKOB RUSKI 


żołnierz b. Wojsk Polskich 1831 r., weteran z 2 pułku Strzelców pieszych, 


przeżywszy lat 94, 


opatrzony SS Sakramentami, zasnął w Panu dnia 27-g0 Kwietnia 1900 roku. 
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Pogrzeb odbedzie sie w Niedziele dnia 29-go b. m. 0 godzinie 3-ej po poludniu z kry pty 
XX. Pijaröw wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Na który to obrzęd pozostała rodzina i komitet Towarzystwa Opieki Weteranów zaprasza Kolegów, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy A. Szatrańskiego w Krakowie. W drukarni Józefa Romana Łakocińskiego w Krakowie. 


